TADEUSZ WOJCIECH ADAM 


Strzemie-GOLKOW SKI 


Inz. roln., wspölwlaseiciei „Malopoiskiej Spólki Handlowej* w Krakowie 


przeżywszy lat 49, zmarł w Tenczynku gdzie został pochowany dnia 29 lipca 1947 r. 


M 5 zaiob 
Y 
Sze SW. Zaionne 


za spokój duszy 
odprawione zostaną w Krakowie 
w kościele 00. Bernardynów w piątek dnia 8 sierpnia 1947 roku o godzinie 8 rano, 
w kościele Najśw. M. P. przed ołtarzem św. Tadeusza w sobotę 9 sierpnia o godz. 8 rano 
oraz w kościele XX. Zmartwychwstancow przy ul. Łobzowskiej, 16 sierpnia o godz. 9 rano 


o czym zawiadamiają, zona, córka, matka, siostry i bracia. 


Zakład pogrzebowy „WIECZNOŚĆ” 
KAROLA WAGI 
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